
SONDES • DRAINS 
INSTRUMENTS DIVERS 


J. EYNARD 8c C" 

FABRICANTS 

12, Rue DE L'EpeRON. 12 — PARIS (VI-) 
































Urethrotomie interne 


















































Maladies des reins 

catheterisme des ureteres 


RADIOGRAPHIE 

' Sondes uret^rales fortement opaques 

tissus de s<Me, nyfon et matiere plastique NOW 

Couleur vert fonc£ : tr« nettement vi^bles en lediographie 













































J. EYNARD & Cl 

1%. Rue de I'^UQ, PARIS (VP) 


Diathermie - Etincelage - Electro-Coagulation 



































































Nephrectomie - Nephrostomie - Ureterostomi 












































































Colon 



















L'ASPIRATION DUODENALE CONTINUE 


J. EYNARD 




















































































































- RHINO - lARYNGOLOGIE cn 


POUOMYEUTE 






































































